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NADL CAS 


Doktor Medycyny 1 Chirurgii, Magister położnictwa, 
Operator dyplomowany, e. k. Profesor Kliniki lekarskiéj, Dyrektor Zakładów klinicznych, Dzie- 
kan Wydziału lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek kilka Towarzystw naukowych. 
Członek honorowy 1 Protektor Stowarzyszenia Straży ogniowej ochotniczej miasta Krakowa. 
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przeżywszy lat 36, zmarł dnia 19 Czerwca 1811 r. o godzinie 74 wieczorem. 


W smutku pogrążona Rodzina zaprasza Przyjaciół i Znajomych zmarłego na wyprowadzenie zwłok dnia 178° b. m. o godzinie 6% popołudniu 


a domu pod L. 29 w Rynku głównym na dworzec Kolei, zkąd odwiezione zostaną do majątku rodzinnego Oed w Dolnej Austryi. 


Kraków dnia 168: Czerwca 1871 roku. 


Kraków, —Lrukarnia Uniwersytecka 1871. 


